iPhone ve Android için en iyi su terazisi uygulaması (2026)
iOS ve Android için en iyi su terazisi uygulamalarını karşılaştırdık: doğruluk, özellikler ve reklamsız, ödeme duvarı olmadan gerçekten çalışanlar.
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Telefon su terazisi uygulamaları gerçekten işe yarar mı?
Kısa yanıt evet: modern akıllı telefonlarda, evde ve şantiyede yapılan çoğu tesviye işi için yeterince hassas MEMS ivmeölçerler bulunuyor. Uygulamalar arasındaki fark donanımda değil; uygulamanın bu sensörü ne kadar iyi okuduğunda, verileri nasıl gösterdiğinde ve parazit ile kalibrasyonu nasıl ele aldığında.
İyi bir su terazisi uygulamasını can sıkıcı olandan ayıran şeyler ve 2026'da kurmaya değer uygulamalar şunlar.
İyi bir telefon su terazisi uygulamasında ne olmalı
Uygulamaları karşılaştırmadan önce hangi özelliklerin gerçekten önemli olduğunu bilmekte fayda var:
	Birden fazla mod — daire seviye (düz yüzey), yatay tesviye, dikey şakül ve açı ölçümü farklı gerçek işleri kapsar.
	Kalibrasyon — sensörü bilinen bir referansa göre sıfırlayabilme; çünkü hiçbir iki telefonun sensörleri fabrikadan kusursuz hizalı çıkmaz.
	Tolerans geri bildirimi — düz ya da değil şeklinde ikili bir sonuç yerine, önce «yaklaştın», sonra «terazide» diyen görsel göstergeler.
	Sabitleme işlevi — okumayı kilitler, böylece telefonu yüzeyden çekip ölçümü yine de okuyabilirsiniz.
	Parazit algılama — manyetik alanlar okumayı bozduğunda sizi uyarır.
	Reklamsız olması — çünkü bir kadronu duvar dikmesine dayamışken açılan pencereyi kapatamazsınız.

Bubble Level & Angle Gauge
Platform: iOS ve Android | Fiyat: ücretsiz, reklamsız | Çevrimdışı: evet
Her iki platformda da bulunan en kapsamlı ücretsiz seçenek bu. Dört ölçüm modu yaygın tüm kullanım durumlarını karşılıyor. 180° kalibrasyon sistemi, düz olduğu bilinen bir yüzeye göre kalibrasyon yapmanıza, birden fazla kalibrasyon profili kaydetmenize ve hataları geri almanıza olanak tanıyor. Güven çubuğu sensör kararlılığını gerçek zamanlı gösteriyor: yakındaki bir hoparlör ya da motor kaynaklı elektromanyetik parazit ölçümü etkiliyorsa, uygulama siz hatalı bir ölçüme güvenmeden önce bunu bildiriyor.
Tolerans yönlendirme sistemi (OK / NEAR / OUT) öne çıkan bir özellik. Yalnızca bir sayı göstermek yerine, yaptığınız iş için kabul edilebilir aralıkta olup olmadığınızı söylüyor — merdivende altı metre yükseklikteyken ondalıklı açılara bakamayacağınız durumlarda çok işe yarıyor.
İndir: iPhone | Android
iHandy Level (iOS)
Platform: yalnızca iOS | Fiyat: reklamlı ücretsiz, Pro yükseltmesi mevcut
İlk telefon su terazisi uygulamalarından biri. Temel kullanımda doğru sonuç veriyor, ancak ücretsiz sürümdeki banner reklamlar çalışırken engel oluyor. Yalnızca temel kabarcık moduyla sınırlı — ücretsiz sürümde açı ölçümü ya da kalibrasyon profili yok.
NixGame'den Bubble Level (Android)
Platform: Android | Fiyat: reklamlı ücretsiz
İşlevsel, ancak arayüz eskimiş ve reklamlar tam başparmağınızın durduğu ekranın alt kısmında beliriyor. Parazit algılama yok. Basit işleri görüyor ama Bubble Level & Angle Gauge'in derinliğinden yoksun.
Clinometer + bubble level (iOS)
Platform: iOS | Fiyat: freemium
Eğim ölçer işlevi iyi; kamera eğimini kontrol etmek isteyen fotoğrafçılar arasında popüler. Ev tadilatı için arayüzü daha az sezgisel ve tüm özellikler ödeme duvarının arkasında.
Hangi uygulamayı kurmalısınız?
Çoğu kullanıcı için Bubble Level & Angle Gauge açık ara en iyi seçim: ihtiyacınız olan tüm modları içeriyor, çevrimdışı çalışıyor, reklam göstermiyor ve kalibrasyon sistemi sınıfının en iyisi. Tam donanımlı ücretsiz bir seçenek varken para ödemek ya da reklama katlanmak için sebep yok.
Yalnızca iOS kullanıyor ve çok fotoğraf çekiyorsanız, eğim özellikleri için Clinometer'a bakmaya değer; ancak inşaat ve kendin yap işleri için tercih Bubble Level & Angle Gauge'den yana.
Fiziksel su terazisiyle doğruluk karşılaştırması
Telefon ivmeölçerleri genellikle ±0,1°–0,5° doğruluğa ulaşır. Kaliteli 60 cm'lik profesyonel bir su terazisi yaklaşık ±0,05° hassasiyet sunar; yani telefon uç noktada bir miktar geride kalır. Raf asmak, beyaz eşya kurmak ve ev projeleri için bu fark önemsizdir. Hassas inşaat veya temel atma işlerinde kalibre edilmiş fiziksel su terazisi profesyonel standart olmayı sürdürür — telefon pratik bir tamamlayıcıdır, yerine geçmez.
En iyi ücretsiz seçeneği indirin
iPhone için Bubble Level & Angle Gauge ve Android — ücretsiz, reklamsız, çevrimdışı çalışıyor. Kalibrasyon ve tolerans özellikleri onu 2026 için en kullanışlı seçenek yapıyor.
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